MIECZYSLAW PIOTR BARYS 


Najukochanszy ojciec i dziadziu, emerytowany major Wojska Polskiego, uczestnik 

I i Il wojny światowej, dowódca II batalionu 12 P.P. w wojnie obronnej 1939 r. 

Inwalida wojenny, jeniec oflagu VII a Murnau, odznaczony Orderem Krzyża 

Virtuti Militari, Krzyżem Niepodległości, Krzyżem Walecznych, Srebrnym Rrzyżem 

Zasługi, Węgierskim Krzyżem Rawalerskim Św. Stefana, Francuskim Interallice, 
oraz innymi odznaczeniami wojennymi. 


Opatrzony Św. Sakramentami, zmarł po długich i ciężkich cierpieniach w dniu 
9. XII. 1973 r. w Chrzanowie przeżywszy lat 77. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy szpitalnej w Wadowicach nastąpi w środę w dniu 
12. XII. 1973 r. o godz. 14.30 do kościoła parafialnego a następnie na miejsce 
wiecznego spoczynku, o czym zawiadamiaja pogrążeni w głębokim bólu 


CÓRKA, SYN, SYNOWA, ZIĘCIOWIE, WNUKI I RODZINA 
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